Approved For Release 2006/11/27 : CIA-RDP80R01 731 R001 3000701 03-1 




i 


m 


STAT 


ycKi 




I* .1% sprm m ,'«^t vTimmmrn %o immuA imi tint 

of « s^m iti«e^ 

:-'ar Mutxi*l Dit.tsrm Amf.iMmm Wmmi&i 

1 vmAC ISJim %» «&i njr o» fippntfotim Uf ll^» of 

'f*» Del.^9^ tlie iwififQaiatiia m &. tmJiW 

8» «r 1^)1# oo?T«ST»mdtori«ii te In |»(Mnr 

flln* 

. 

/V-^^ 

«i«s 1, 


013DI*^ 

CO* 1 • FermmxMA 
2 -BCI 
1 - ER ^ 


Approved For Release 2006/11/27 : CIA-RDP80R01 731 R001 3000701 03-1 



